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ilectoifll'eaTiajLVctttXon Plans • asd^ttie. Jlef ic iency -icl*. Hie c trie EoverCnfar; rlndustry 
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. -ata ;froh .-emigre s ports 

N _ tH ^NJFREVrlR Ul.SR.-ELECTOIC P 0 ^R,-?U?P LY 


/T;:iL. ^Tiilo /report -cons is te of .excerpts iron: articleaoby: tirrute .’.*inigres 
:'roii: :from : :tfce USSR. . :vr Vfiagfds ; authors 1 "k ; l ’ VO, Ml i pjj’d -'.’P, '? .uao formerly 
v/orke*.i#arlcedt-dn‘ itiiei field *:ef ..-elect^-ic* power.. .> 4 L*hs Arx.tr;lt*s --veraJtoni^iled 
i - c ttnd It 3aued -by; T:he iEasi; European Fund, ’Jnc-r on de cv the 'English title 
' a lec ^Electrification Plans ‘andTthe Deri/; ieniy^oA /file citric Power for 
I naut -tlpducttX'dn Lth«£- 'Soviet Union.. M : 'No oat es were njesxiccedtlfi :the ar - 
i. vC >tiicla6 A itut- apparent It the 'data ,’J.s : add. prewar^/ 


Abo'i^ About ?65‘-percent t -or. the -constriction :/L.-ic*cn -electric power., station 9 has 

deen .uoae .on- a ’'.piecework basis . According to a \repor.t by-iGluven^rgo. (Main 
i.L'.-rc r . tSledtric* Power. Ad 12 dnistra.ticr.j-, iouai f uels .wart- .used-dn :the.; production of 
about about 167 *8 iper.c ent. id: electric- power 1 .TiiewOtsyevskaya GRES ft the tbeat ther- 

itai o?aad. electric power station .-•it the USSR, used 0 .Oil- 'kilogram /of 'iitardard tfuel tj 
pro.: u cprcduce hne - kilowatt - hour ; ?fLu -IQi V 

Th-. TdEhe ,TKTa ■::( ateam he^t if ;d electric pov^n -qtat ichs V built tCn -x ities. iusually 
h f ^i v nadia .capacity, .cf .oyOuG, 12 , OC^ i , 00 .*‘, .or ii < 5 /.0> Rllowatts y : :In 'Mosnow ,t-Lenin- 

grtu, i^rad.',, Kiev, -and other large : cities . they, usually. ::a*i a ::Capacitv. ,of ' 2 k >000 01 
h6 , ClvliQ-.ooo . kilowatts . * 

Eon ^ l ‘C onstruction of iiaald e.ler*rlo power striviouL* with •.'apa-ities, cji» ^,000 
h i low kilowatt 3<* aha binder. -are not included -in Piv- : : Year. Plat.f: if hey are. r^s daily in- 
. ^ ul.-'lcXuded * ii ! ’ the 'budget eat :.nyites ! *cf the u iti.is or- the lentarprlaes which. tare to 
bw :.L-:be^ served- by then: 

-i i .-'i * High r yoxtage transnl scion line r»: /»jr« u? u» Ely. c: Ilf, , 000 , IRU ,000 , and 
2 r O 0'122 0,000 volts ;. -law -voltage one-. a-rA li ( Dij 0 ,000 , and y,000 vc-ltu . Tne 
1 . j t. ‘.fdiictuatddns-- • ai lowed :in the .voltage .delivered no -dlf/erent hranchea cedtitidustry, 
ovp>-.- expressed /in 'percentages ,1 Are as -■followa' 


25X1 A 


Approved For Release 2002/08/06 : CIA-RDP80-00809A000700210016-6 



Approved For Release 2002/08/06 : CIA-RDP80-00809A000700210016-6 


25X1 A 


»fr?TP *J 8ERlCm> - 


c j uec i Special; tiadustr ie s 
C he m i rCftemiCfU; ttadus tries 
Me - -a! luxgy 

Coal iCofl/irindastry 
Manic iMuulcip«X- needs 


F r ■: 3 -From rO ^-5 ct o,- + 0,5 
F r o«i _r£ roE,;ii^3 Ct o 4^5 
F r ox cfchi ',to _di-7 v - 

Fr on? -From 3 *^ 5 . ]to. 10 
F r os -^Eeqbi ?*> 10 lto._i. 12 


A s f .eiA 3. anew rt-tusi efraquejac-jc is- npnc;e rse d’ - acjr s t.u&tdoariV&ft iaf!&j,c ially al - 

loved ,lovad^ i^<yt ually^iti :3oae tlmes-eir opp.«sd -from c5.Q so vdesT, to cycles, eikt Jpeek loads « 


P'r power p.rjoduc eAsoy. power 

statics^teioxx^ror GBK r.vl^yii»q#j/.sjsj.tu>ic poK^^d.tationaJ^re, -the ra ftme. .-and c a r e/cnot; ba/sed on 
ar'tualActua-l cqsfc y g-he y 7 ar/t i*rt i f ic tfcoAy- --lowered cf&K ^pec-ialciand mylitftry. tindustries 
i^zestacra^ed j£*a light a-n.lustr,iea ,* . . 

/AutMc£Atfjshoa cj.OecStatee vh*r.e '.detailed- pri.^L^c.Uedudea^ax, Jte. mppll^d^yiviUm upon 

reguesr.e_9ue3.ti4y prThe^prio.eo;ftre > i:rou^hly.CB;s -follows ' 


C ■:; e t .Cost: od, iHa&talled 

Pricy Pttictfr k(ko pek s, v p e r kv ) c apn v JJapaoity >4rufrte a , p er yr) 

For i>:For heayy -.industries : b. -u .U0-I stlO-130 

For iiKor light-industries - iO-15 :7 : >-i‘l?5-19Q 

y- r i vo ‘Fr i vate. -cons umer 3. 2 3 - 3 6 * o.y . : :1 62 -21 0 

-»ur i r J)uri ng -the -last- : pr,*var. years # . aot .H .singly power-.sy stem rlnflthe -USSR. could 
produrproduae ia .;auCjIiCjient_quantit,Y ( v5i> pov*^ • -to rjna.e to. t-hi edema wl -ol&Mr pov.er^was ra- 
ti onec!ti'Pl>«di t <iuripg. ;pa^k -'load .hours ,;.aad - working Uour.s -. :i a U n du 3 1 ri a.V - e at «rp rise e vere 
chaug^hauged .<J& idia.tribute the <-load .eveniy^duriug -hour day cr.elc ihh^.^idneprov- 
s Kay a ,shay ap^eai^adslf^yft v ; ;G.t,u2iA6iAaya-^:A^v.anshay^.>-. •.T.aahjLaatjskayja jp^qi iBansalo- 
MinercMin^raloyodsKayaroyatems . t he. r situation. »vas stAlX yozse 1 'GK3.ciOythensys:t&& could 
r-ot orBQUTPperatff ;u auC^ic-ijsnh'nuaber lojC hours -;^ r Vear. . be c tvu e <* = oc, r 3 aa .% ona 1 vattjr -short - 
ages ag<*e .-helnutho .hnapjrtcvskaya.Sys.tafl^.- vAtre ^SS. prevailed ,-wthe.. average' daily capa- 
city jChtytiXiuctuftted .i>etveen. 560., .QOG- ralovavts am , 200,000 rXlloyittjs^duriog.^ year .. 

This zThi^tr.e.sui.tad -:in gr«rat . abort Agj?s . -oi'- poveir- -and •atriat.rrationirjgi/rAa^ rule, the 
S'rovcigr.QVtjhi .ojC ^industries -is .coaAiderablyi ahead rot .*the fgrovth.^ojf -elect. peyar out- 
put i rpUtieiOl^Ue USSR. 


Until tfoti-i >dpprox iine,t e.Ly, 1935 y • .tur, bines , generators., ; : t r-t.n?3 tor me rs . e.aod other 
equipi.tfcquipwat. Xor. paver: a taiious .ivere cimpoirted ,, -but.*at jibe t o.titbceaIt =of the 
v&r tint X'v major! .then.equipiueat. installed - vafJ narjixVictoretl. id'Fthe USfiRal [Usually , 
Sruiipl'^ainpledu of-'-the- needefd type;, inf equi parent ‘imported • ilrom idiFi? ere fit. :<3 oujqtries , 

vere iVertfrcisopscted -and Mteated - by specialists /^vd :tben -the .beat one: -po# selected. 

Ai'ter AXjt ex. i c e rt a i n laxtera'fc-ione • acid- •.chang««s », --the ... caraplc. .*b»;r a l tn , f r^*- '.. ;, ldonie;3. ; ticr > ? d'e sign” and 
v&s -j.r5<a3. (adopted. rior.. product ija .process-. was ottty. resfuCectlve : hs >A -rule, the 

cost impAt’ modern :.equipaent .i.^.iiDs.talled. •ia v; :t;*he, ISGR/. ^d n»kes ,--»p. 30-85: -.i percent of 
«!.l cciUiX.^iqulpiBeat Uas.tallea 
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